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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग वा---खण्ड 4 
PART I]—Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 342] नई दिल्‍ली, सोमवार, मई 3, 2024/वैशाख 23, 946 
No. 34] NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2024/VAISAKHA 23, 946 
भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 6 मई, 2024 


संदर्भ: ।0-//28047/4/2020-208-8।5 (880).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2048 के नियम 45 के उपनियम (4) 


के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानको का विवरण इसके साथ संलग्र अनूसूची 
मे दिया गया है, उन्हें कॉलम तीन में इंगित तारीख को रद्द कर दिया या और वापिस ले लिया गया है। 


[सूची 
Ed वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक वापिस लिए जाने की 
सं. तारीख 
() (2) (3) 
आई एस 5679 - 986 
4 माइनर कैप लैंप असेंबली के लिए विशिष्टता (लीड-एसिड प्रकार की बैटरी शामिल करना) 29 अप्रैल 2024 
(पहला पुनरीक्षण ) 

आई एस 40398 - 982 

2 आंतरिक रूप से सुरक्षित प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणों के लिए जेनर बैरियर के लिए विशिष्टि 29 अप्रैल 2024 


पी राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम) 


[fasrrt-I/4/2tAT./ 0/2024-25] 
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BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th May, 2024 


Ref: HQ-PUB0I7/I/2020-PUB-BIS (880).—In pursuance of Sub-rule () of Rule (I5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 208, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian standards, particulars of 


which are given in schedule hereto annexed have been cancelled and stands withdrawn from the date indicated against 
it in the third column. 


SCHEDULE 
Sl. No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn Date of 
No. Withdrawal 
() (2) (3) 
! IS 5679 - 986 29 April 2024 
Specification for Miner’s Cap Lamp Assemblies (Incorporating Lead-Acid Type 
Batteries) 
(First Revision) 

2 IS 0398 — 982 29 April 2024 

Specification for Zener Barrier for Intrinsically Safe Process Control Instruments 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-HI/4/Exty./0/2024-25] 
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